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ガス フアンヒーター 〔家庭用〕 


140-5803 型 
140-581 3型 
140-5823 型 


本商品にはシャープ株式会巧のプラス‘マフラスブー 
巧術を搭載しています。 

プラブマクラスター、および PLasmac 山 ster は 
シヤーブ株式会社の商楊です。 


140-5525 型 



参ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、を全 
に正しくお使いください。 

♦この取扱説巧書の裏表紙が保証書になつています。 

内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 
♦この機器は家庭用ですので業務用のよラな使い方を 
ごれますときしく機器寿命が短くなります。 

•この機器は国内専巧です。おがでは使用できません。 
•取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 
またはをよりの大阪ガスにお問い合わせください。 











ワンプッシュですばやくぽかぽか 

ノ のつ) レなのにセーフティ按全)、てコ運転で快適暖房 

掃た曾'に貧ぐ蔵乂 

•スイッチを巧すと、すぐに温風が吹さ 
出します。お好みの温度に設定してお 
くと、ガス量を自動的にコント□ール 
して、快適な室温を保ちまず。 

設定室温などは暖房を停止した後ち記 
憶されます。 

(くわしくは [^21 ぺージ） 

狭麗掛まそ敏隸幾に、 I コ運転 

•快適とは「暑くもなく寒くもない」こと。 

設定室温までお部屋が暖まると、自動的に設定室温を下げたり、燃焼を停止して、 
暖めすざを防ざ、快適さを保ちます。 

(くわしくは [^30 ぺージ） 

ぉ鄙麗の鶏麵藻 U つなわ学か 

参プラズマクラスターイオンが、浮遊するカビ菌を空中で減少させます。 

(くわしくは [^23 ぺージ） 



ミ鹽臟齊暖渡た方 S へ 

参お好みの方向に温風の向きを変えることができます。（手動式) 
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(くわしくは [^36 ぺージ) 


教强ぶう、おをず勢 ^4 

•奪し、朝でもお目覚めの頃にお部屋はぼかぼか。 
夜は暖かいお部屋でおやすみになれます。 

(くわしくは陳 25-29 ぺージ） 


f で3わか y や嘗く靈 


参使用げ態や設定室温などを音声でわかり 
やすくお知らせします。 

(くわしくは陳33〜35ぺージ） 


东さ鞋栽子兹薰© 

ぃげ島黎隙止ず發 □ ック«能 

•ノ」がなお子ごまのいたずらや誤操作を防ぐ 
ため、スイッチ操作を□ックできます。 

{くわしくは險31ぺージ） 


※くわしい説明が記載されている参照化のぺージを敵で 
おしていまず。 
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換気の時期をお知らせ 

参1時間連続して暖房運転すると、換気サインの赤色点滅と報知音•音声で、換気が 
必要なことをお知らせします。 

《換気サインがホく点滅した5 J 〜2巧間程度、換気扇を回ずか、あを開けるなどして換気してください。 
(くわしくは (^22 ぺージ） 

※ス完全燃焼防止装置が作動したときにを換気サインは点滅しまず。 

(くねしくは陳4ス48ぺージ） 


/ ピ1リ、ビ "/、 ピッ\ 

1時間連続運おのたゆ、 I 
\巧気をしてください。 ' 


瞄 

ドI ",1けが Hf, iM ホホ 


1な エアフィルターの掃除時期をお知らせ 


iiiiilill 


参エアフィルターにほこりげ詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅と報が音’ 
音声で、掃除が必要なことを^~^ 

お巧5せしまず。(暖房運転）/ V •が 

(くねしくは陳39ページ、） ^ヒヒ"ムヒりんヒヒ、 vy msmmjtmmmmim 

[ 掃:溫-し t 


8時間自動消义機能 

•ミ肖し忘れを防ぐため、暖房達転開始後 
8時間で自動的に消火します。 
(くわしくは隙22、4ス48ぺージ ') 


( ピ—、ピ—、ピ—\ 
8時間連院運転のため、\ 
、 願運転を f 
\ 停止しました。/ 


4. もしをのときは、安全装置が作動 


♦万一の事故を末然に防ざます。 
(くわしくは(^47, 48ぺージ） 


■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人へのち害、 
財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次の 
ように説明しています。 


■な下に示ず表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。 

この表おを巧視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負うち険、 
#な Iw または乂災のち険が差し迫って生じることが想定される内容をおしていまず。 

A お空かこの表をを巧ネ見して—誤った取扱レをすると、人が巧亡、重傷を負ラな自目性、 
iiOji ; 覇 liilli または火災の可能性が想定される内容を示していま？； 


この表おを巧視して誤った取扱いをすると、人が巧亡、重傷を負う巧能性、 
または火災の可能性が想定される内容を示しています。 
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ガス巧れ時はな下の巧為な禁 

■絶対に义をつけない 
■電気器具のスイッチの入/切をしない 
■畢源プラグの抜を差しをしない 
■周辺の單話を使用しない 

がや义巧で引义し、爆発事故を起こすことが 
あります。 
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A 警告 


この表示を巧視して誤った取扱いをずると、人が死亡、重傷を負う可能性、 I 
I または义災の可能性が想定される内容をおしています。 I 


使用ガスおよび使巧覃巧の巧話 

^ ■機器本体銘板に記載してあるガス種（ガスブループ）および電源 
W (電圧-周波数） 1 U がのガスおよび電源では使用しない 

•記載のガスおよぴ電源と使庙ガスおよび_ 


使巧電源が一致していない場合、不亮全 
燃焼により、一酸化炭素中毒になった 
り、爆発着义や機器故障の原因になり 
まずので使用しないで<ださい。 

»転居された場合を、巧給ガスの種類 
およぴ電源の種類をおず確認してくだ 
さい。 

»わびらない場合はお買し、上げの販売店、 
またはわよりのガス会社（おお業ち） 
に連給して < ださい。 


U > M « 丈 a 括 i し 
■ JW •か社 


電源の祖語 - 
一製幹月 


改造•分が禁止 

A ■お客さまご自身では工具を使用して 
り y 抱巧に分解したり修理-改造は行わ 

分ぉ紙 ない 

•一酸化炭素中毒や义災および機器故障の原因に 
なります。 

参修理•改造•分解は高度な郭现識がお要です。 


周旧の巧义措舌 

〇 ■家具や壁*棚など巧燃せの部分との 
匪就を十分に離す 

♦义災や機器過熱によるやけどの原因になり 
ます。 





塌補上 


»機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋 
の扁度が検巧でさないことがあります。 15 cmJ 
»機器のを方が壁においと、安全装置がはた ^ 
6いて運転が停止することがあります。 一 


W 等 


W5 

rl4cmi2Lb 

(本巧と 
困面の S 邸） 


、離む 


100 cm た{上 
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»>!- ^この表示を巧視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性 、I 
—TD ;または乂災の可能性が想定される内容を示しています。 I 






A ミ主意 


A, 4 一•■■.、一 tt-.,-.<"<vCA -.,■. ^■c44"Avt -- , - 、み *、、-- ■，、一 •{ ま >..-.- . . - . ,- ■.一 户 i4 み • - - . 、、 '4 ぃ . ， -.<"<vO"Avt - . , - . - - , - 

\ この表而を無視して誤った取巧いをすると、人が傷吉を負う可能'おや物の 1 

I 損害のみの発生が想定される内容をおしていまず。 I 




誌ち場所 

ベ、^ ■段差のある巧面に設置しない 

vV 温風の当たる部巧が変ちしたりヒビ割れすることがあります。 

(前方は100 cm 公上離してください。） 

■電気力ーペット*湿水マットの上には設置しない 

参機器の重みで電気力ーペット’温水マットが i 故障ずることびあります。 

参電気力ーペット-温水マットの熱で機器が正しい带 J 御をしないことがあります， 

■温風吹化し□の前にギャラリ脂子）を取り付けない 

温度調節が正し<行わ n ず、义災の原因にな U ます。 I 

■ ドアのぶくに置かない 

機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。 

■将巧な場所に設置しない 

乾燥室-ミ豆室-動植物の飼育きなど、特巧な場所では絶対に使用しないで<ださい。 
植物が枯れたり動物が死 t ずるおそれがあります。 

■スプレーや化学愛品を使用する場所および綿ぽこりのをい場所 
(巧•美容院や、メッキ•塗装工場など）では使用しない 

フ□ンガスや塩素系を剤は、腐食 I 性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭がする 
原因になりまず。また、健康を害したり、機器故障の原因になります。 

■機械油や天ぷら油など'油成分が浮遊している場巧に置かない 

機器の樹脂部がヒビ割れしたり、破損することがちりまず。 

■水のかかる場所に設置しない 

'沿室など高温-を湿の場所や水のかかるおそれのある場巧には設置しないでください。 

水めれ禁止 漏電して感電•义がの原因になりまず。また、機器故障の原因になりまず。 

■機器の上になびんや金魚ばちなどを置かない 

頑電して感電•义がの原因になります。また、機器故障の原因になります。 


〇 




■7 jC 平なところに設置する 

機器が傾<と、転倒し運馬が停止したり、温图のち向がかわり、 

温風の当たる部分びを色したりヒビ割れすることがあります。 

■ま足の長いじゆうたん•クッシヨンフ□ア•その他 
の熱でを色しやすい巧面で使用する場合は、機器 
の下に丈夫な敷き板などを敷いて使用する 

•熱により、じゆラたんの毛足やクッシヨンフ□アなどが変色する原因になります。 
•機器の重みでじゆうたんやクッシヨンフ□アにキブがつくことがありまず。 



ま全上のごを意(設置編) 
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义炎モ防、スプレー巧底禁 

^ ■隱器の近くには、燃えやすい 
W ものを置かなぃ 

機器の上や周囲には燃えやすいをのを 
置かなしで•ください。また、可燃物嫁 
具、力ーテン、洗濯物など）を近づけ 
ないでください。 

乂災の原因になります。 

■使用中は外出、就寝しない 

义がなど予期せめ事故の原因になり 
まず。（おはよラ/おやずみタイマー 
運転の場合は除く。） 

■機器の近<では、弓 I 火のおそれ 
のあるをのを使用しない 

スプレー-ガソ U ン-ベンジンなどを 
置いたり、使用しないでください。 

弓 I 义して火災のおそれがあります。 


電おコード•プラグについて 

^ ■切断して延長しない 

>〇/ 機器の設置は電源コードがコンセント 

に届く範囲内としてください。 

感電や火がなどの原因になります。 

■巧埋な力を加えたり、重い 
ちのをのせたりしない、また 
たばねたまま使用しない 

感電や义災などの原因になります。 

■いたんだ電源コードや電源 
プラグ、是し込みがゆるい 
コンセントは使用しない 

感電•発熱による义災の原因になります。 

〇 ■電源プラグのほこりなどは 
定期的にとる 

電源プラグを抜き、乾いた巧でふいて 
<ださい。電源プラブにほこりがたまる 
と、湿気などでお緣不良となり、义災 
の原因になります。 


■活風巧出し□•エア フィルター 
をふごがない、 また紙，巧* 
異物などを入れない 

異萬燃焼し、一酸化炭素中毒や义巧 
および機器故障の原因になりまず。 

国スプレー生を機器の前に置かない 

機器の周辺や上、温風の出し□の前ち 
でスプレー出般虫剤-ヘアスプレー. 
カセットコン□用ボンベなど）を巧巧 
したり、置いたりしないでください。 
熱であ内の圧力が上がり、スプレー生 
が爆巧ずるおそれがあります。 


Q ® 




■コンセントや配線器具の定 
巧を超える使いちや、交流 
( AC ) 100 VL ： m で使わない 

たこ足配線などで指定された定格を 
超えると、凳熱による火災の原因に 


が 


■めれた手で巧舌差ししない 

感電やけがの原因になります。 

ヒ 

■電源プラグは巧元までしつ 
かりコンセントに差し込む 

差し込みが不完全な場合、感電•発熱 
による义災の原因になります。 
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A 注意 


この表おを巧視して誤った取扱いをずると、人が傷害を負ラ可能性や物的 
損害のみの男生が想定される内容を承していまず。 


•••ぶなをながぶ獻ク . へ,、: 


ガス事ぶ防止 

〇 ■ガス栓を閉じる 

W 吐!や、長時間使巧しないときは、ガス栓を必ず閉じて 
<ださい。（つまみのないガスをの場合は、ガスをか S 
ガスコードをかしてください。） 

■点义•消火のお認をずる 

使用時の点火、使用をの消火を確認してください。 



軍おコード•プラグについて 

Q ■電源プラブを巧いて停止しない 

機器の過熱の原因になります。 


機器の過熱の原因になります。 

悼源コ-ドを持つて弓 I き巧かない 

電源プラブを抜くときは、電源コード 
を持たずに、電源プラブを持って巧いて 
くだごい。 

電源コードを引っ張ると、電源コード 
が破損し、感電•ショート-义災や 
機器故障の原因になります。 


义巧ホ巧 

Q ■運拓したまま持ち運びしない 

ガスコードが折れて異萬婉焼の原因に 
なったり、ガスコードの接続が不完全 
になり、ガス漏れの原因になります。 
また、やけどなどの原因にをなります。 

■义のついたタパ'コ-線香など 
を近づけない 

引义して义災の原因になるおそれが 
あります。 

■棚の下など、落下物のおそ 
れのあるところでは使用し 
ない 

落下物によっては、义がのおそれやお器 
巧障の原因になります。 


■点検やお手入れのおはがず 
單源プラブを巧く 


*5 S ? h ^ 感電やけがをすることがあります。 
か6抜け 


■暖房 1 U かの用途（巧類の乾燥 
など）には使用しない 

巧類 • ちな-シーツなどを機器の上に 
置いたり、掛けたりしないでください。 
义がゃ思わめ事故の原因になりまず。 
また、機器のをあや故障の原因にわ 
なります。 





ご使用について 


(S) 


么 

回転物を意 

A 

高温注意 


A 

^Sii 


■機器の上に腰かけたり、のったりしない 

参けがや、やけどの原因になります。 

参機器のをおによるガス漏れ、す壳全燃焼など機器化障のおそれがあります。 

■くんじようタイプ(発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運乾しない 

機器内部に薬剤成分が蓄積し、そのを温風吹出し□やのおしブ U ルか5巧出されて、健康 
に良くないことがあります。 

■殺虫剤、防虫剤を機器にかけたり、機器の近くで使巧しない 

参機器の樹脂部がををしたり、ヒビ割れすることがあります。 

•腐食性ガスの発生により、金属がごびたり、機器な障の原因になります。 

■温風吹出し□の前や周囲にものを置いたり、機器背面（エアフィル 
夕一部）をふさがない 

•機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。 

♦巧やじホうにんなどの変色やヒビ割れ、プラスチック製品の場合はを按変色のおそれがあります。 

■エアフイルターをかして運転しない 。 A 

機器内部へのほこリ詰まりによる機器巧障の原因になります。 

■温風吹出し□や巧出しブリルにおや猫筆などを入れない 

巧流ファンが回乾しているため、けがや、やけどや機器巧障の原因に 
なります。 

特にかさなおテさまのいるご家庭ではごを意ください。 

■使用中および使用直後は、操作理、取っ手 W がは手を触れない 

操作部、取っ手な外は高温になっていますので、手を軸れるとやけどのおそれがあります。 
特に温風吹出し□が近、エアフィルター部などの高温部には轴れないでください。 

■停電したときや、誤って窜源プラブを巧いて機器が信止したときは、 
機器背面（エアフィルター弧に手を軸れない 

高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。 

■台脚と本体のすきまに指などを入れない A 

回転させたとさに、けがをするおそれがありまず。 




〇 


圓小さなお子さまが遊んだり、いたず6しないように注意する 

思わめ事巧につながるおそれがあります。 


paMMi - 

•壁に掛けたり、机や台にのせて使用しないでください。落下や転倒により、けがの原因になりまず。 
•強い風の吹き込むところでは使巧しないでください。がが風で消えることがあります。 

•雷が発をしはじめた6、すみやかに運乾を停止して、電源プラブをコンセントか6をいてく 
ださい。雷による一時的な握電流で電子部品を損傷することがあります。 

•十分に換気して、結露に注意してください。 

•機器のおくでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレー巧を使わないでください。 
機器内部および温風吹化し□やが化しブ U ルにシ U コンの白い粉が付着したり、 


政出したりすることがあります。また、イオン発生器が故障する原因になります。 
»お部屋の空気が巧れているところでは使用しないでくだごい。ほこり 
やタバコの煙などにより、じゅラたんなど温風の当たる部分がお色する 
(巧れる）ことがあります。 

* 定期的に点検整備宿料)をお受けください。(くわしくは陳42、50ベージ） 


の 


まを上のごを意(使用編) 
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操作部- 

• ここでガスフアンヒー 
夕一を操作します。 

(くねしくは 
(^15、16ぺージ） 


ご注意ラペル- 

♦使用上の注意事項を 
記載しています。 
お使いになる前に、 
おずお読みください。 





お風のおし □ - J 

♦温風が出てきます。 

ただし、温風は吹出し□の全面からは出ません。 


-吹おしブリル 

• イオンび'化てさます。 

-取っ手 

•移動ごせるときは、ここを持っ 
てくだごい。 

-光ヴイン 

•イオン運転、エコ運転、暖 
房運転のモードをおがらせ 
します。 


青色 沒を 桓色 

(イオン運転）（エコ運ち）（暖房おお） 

(くわしくは陳21、23、30ぺージ） 

-操作ち法ラベル 

♦操作方法を記載しています。 
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温風のおし □ 


背面 


ガス接続 □ - 

♦ガスコードを接続します。 

(くわしくは(^17、18ぺージ） 

内フィルタ- 

• イオン運転専巧の 
フィルターでず。 

(くねしくは(^40、41ぺージ ') 

エアフィルタ- N 

♦空気中のほこりが機器 
內に乂るのを防ざます。// 

(くねしくは / 

陳= 39-41 ぺージ )/ / 


クリップ——し^ 

♦エアフイルター 
を固定します C し. 

(くわしくは 
厭40、41ページ) 


が，。".1,." 


至源プラグ•コード 

• AC100V 
50/60HZ 用です。 


-感温部 

• お部屋の温度を検巧します。 

■ガス接続ごま意ラベル 

• ガス接続時のを意事項を記載しています。 
お使いになる前に、おずお読みください。 

〜む^ 广ご注意ラベル 

♦使用上のを意 

酒顯 lii 戀;叫 事項を記載し 

H ています。 

お使いになる 

、，ふ：':、/—/ 前に、必ずぉ読 

、えゾ；’ 猫 芒く ださぃ。 

、 /' 、、- J 广おお 

グ :;、 r 今ち苗 • ガスや電源の 

I 種類などを記 

説….;，^…… JUi ソ 載しています。 

ベ心と；、;-タタ （くねしくは 

陳6ページ） 


-台脚 

•スイーベル機構 
(手動）です。 
温風の向さを 
変えることが 
できます。 

(くねしくは 
陳36ぺ一巧 


コードホルダー 

•機器を使わないときや移動 
するときは、電源コードをた 
ばね、コードホルタ'一にはご 
んでおさます。 




ガス接続 □- 
内フイルター 


クリップ 


'ス 


-ガス接続 
ご注意ラペル 


ご注意ラベル 


エアフイルタ 


-コードホルダー 
-銘板 

-電源プラグ•コード 















如■體 "^ 觀眶 


表示部 


操作や設定に応じて、設定室温や現在室湿、現在時刻、おはよラタイマ- 
運乾の設定時刻、おやすみタイマー運転の設定時間び表示ご ri ます。 


♦設定室涅 


♦現超温 


I おが5せ ] 


■記'度機能があります 

設定室温や音量の設定、エコ運転の還お、おはようタイマー運転の設定時刻およびおやすみ 
タイマー運商の設定時間は、停電が起さたときや、電源プラブを巧いた場合でも記憶されます。 


フィルター掃餘か f ン 

エアつィルターのほこり 
詰まリをおがらせします。 
•このランプが巧く点滅し 
た5、エアフィルターの 
お手入れをしてください。 
(くわしくは陳39ぺージ ') 


• 1::…4 


み i 心ド i かが、 


換気ヴィン 

お部屋の換気びぶ、要なこ 
とをおが日せします。 
♦このランプがホく点滅し 
たら、 換気扇を回ずか、 
窓を開けるなどして、換 
気してください。 
(くわしくは [^22 ぺージ） 


運転/燃焼ランプ 

ランプの見かた 
(緑色点の） 

-運転中 
-おはようタイマー運転 
の予約中 
ーエコ運転の燃焼待機中 

啸色点抑 
-燃焼中 


ドぶ…" I 門 1 "" >%| : 

IB II "liil . 


時刻/時間設定スイッチ-ランプ 

時計およびおはようタイマー運転の時刻•おやすみ 
タイマー運転の時間を設定するときに使用します。 
現在時刻を設定するときに時計ランプが緑色に 
点滅します。 （くわしくは [^19 ページ） 

おはようブイマー運おの時刻を設定するときに、 
おはよう時刻ランプが端色に点滅します。 

(くわしくは [^25 ページ） 

おやすみタイマー運転の時間を設定するときに、 
おやすみ時間ランプが觸色に点滅します。 

(< to し < は (^27 ページ） 




塞慕/瞧!/掷髓狀かチ 

□ックスイッチ•ランプ 


暖房運黯スイッチ! 



設定室温•現在時刻•おはよ 

いたずらや誤操作を防ぐ 


暖房運転を開始/停止し1 



うタイマー運転の設定時 

ために、操作を□ックする 


ます。 1 



刻-おやすみタイマー運転 

ときに使います。 


タイマー運転を解除する! 



の設定時間を調節するとき 

2つのスイッチを同時に巧す 


ときにも使います。 1 



に使います。 

と、□ッフのセット/解除 


1 



•左のスイッチを押ずと室涵 

び'でさます。 


1 



や時刻や時間が1つ下がり、 

• □ックをセットずると、ランプ 


1 



ちのスイッチを巧すと1つ上 

が緑色に点のしまず。 





がります。 

(< ねし <&( ar 3 i ページ） 
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操作部 I 


♦冥萬時には安全装置の作動内容を表ホします。 


f 音量切換スイッチ 1 


報知音と音声の音重を変えたり、消したりする 
ときに使います。 （くわしくは降^ 32ぺージ） 

'! > 



' イオン運錠羡示ランプ ^ 


イオン運転の巧態を表示します。 

(くねし<は23、24ぺージ） 

ij 



r イオン運転スイッチ 1 

. で巧でパ 

ミ::： 


イオン運転モードを切り換え/停止するとき 
に使います。 （くわしくは陳23、24ページ） 



おやずをスイッチ•ランプ 

暖房のおやすみタイマー 
運転をセット/解除する 
ときに使います。 
•おやすみタイマー運扉を 
セットすると、ランプが 
緑色に点むしまず。 
(くわしくは 
陳27〜29ぺージ） 


樹まようスィッチ•ランプ 

暖房のおはようタイマー 
運転をセット/解除する 
とさに使います。 
♦おはようタイマー運乾を 
セットすると、ランプが 
緑色に点'なします。 
(くわしくは 

旧が2 5、26、29ぺージ） 




エコスイッチ•ランプ 

エコ運転をセット/解除 
するとさに使います。 
•エコ運転をセットすると、 
ランプが綠色に点のしま 
す。 

(くねしくは [^30 ぺージ） 
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巧六1 

L 1 

こ•巧 

綺1能 

16 

) 

16 °C 

1 

( 

26 

2だ仁 

H 

連続して強燃巧 


.奉を1 

巧 

0にしが 

1 

1 

30 

TC 

? 

30°C 

H 

31側上 


•おやすみタィマー 
運馬の設定時間 


も— 

15 

巧を 

關 

30 

30分 

45 

45分 

60 

白0分 


(くねし<は(^4ス48ぺージ) 


を部のなまスとはたわ 

:燃ミ度巧さぶさぶ祭無を;ミ獄さ结が凌ざ巧ををるを嫉を;をな然をさ鱗;ミぶさ;さ滋を穿然ミ叛然威穀巧をををを茲をが 


各部のなまえとはた6き 


S0 



















































O 電源を接続する 


電源プラグをコンセントにお実に差し込み 
ます。 _ 


はじめて電源に接続したときは、この製品 
が使用できるガス種とガスコード専用機器 
であることを音靑で1回お知らせします。 


© ガスコードを が足 

機器に接続する*^ 

ガスコードの細いちの先端をガス接続□に 
「カチッ」と音がするまで差し込みまず。 





f このお品は \ 

【辄 t ガス 12 A * 13 A 用でず。 
V ガスコ—ド専用でず。ノ 


( 肺ガス、 
12 A .1 が用 
V の垣合ノ 


' この製品は 
プ □/ むガ如でず。 
、ガス〕ー ド専用でず。 ィ 




>お使いのガス種と適合していることを確認し 
てください。 

>電源プラグをコンセントから巧いて8時間 
経握した後、再度、電源プラプをコンセントに 
差し込んだ場合にを、音声でお巧6せします。 
倍黄「別の場合は除く。） 


• 引っ張っても巧けないことを涵認してください。 

威 卸 gp - 

♦ ガスコードや機器のガス接続□に、ごみな 
どの異物がないことを確認してか6接続し 
てください。 

♦ ガスを続□についているキャップをなくさ 
ないように大切に巧管してください。機器 
を輸送-保管するときに、ごみの混入を防 
ぐために使います。 


取りかずときは 

♦ス U —ブを矢印の方向 
に引っ張リます。 



正しい接続 


ぉ韵鍵 t だて 

X 太ぃち 

職着た 


使える旅を 

ロンセントガスを） 



傑おへの巧統ホ、 
ガスコードの油 
いちを巧続して 
<ださし、。 



ガス接統口 
(向さをちえる 
ことがでさまず。） 




コンセント 

(AC100V) 


使えない^ス■■栓 


き用プラグ刷売） 、、が'' 

が必要でず。 L ホい煩 

<わしくはお買し、上げの 
販売店、またはをよりのガスを社做 
給業ち)へお問い合わせくだごい。 


I ガスコードをコンセント 
I ガス检に接続する 


( A ミま' C ) 


ガスコードの太いちの先端をお部屋のコンセ 
ントガス栓に「カチッ」と音がずるまで差し込 
みます。 




•引っ張っても巧けないことを I 度誘して 
ください。 

• ガスをにつまみがついている場合は、 
つまみをを開にしてください。 


■軍源コードについて 

♦温凰な出し□の前や機器の下を通さないで 
ください。 

•ペットなどにかまれないよラにを意してくだ 
さい。 

•イスの脚やキャスター、コマなどで踏まない 
でください。 

• ヒビ割れした電源コードは交換してくだごい。 
お買い上げの販売店、またはちよりの乂阪ガスに 
連絡して < ださい。 

■ガスコードについて 

•機器を巧り替える際、または7年程度を 
目やすに新品と取り替えてください。 

• ヒビ富」れたりしてちくなったガスコードは、 
必ず取り替えてくだごい。 

•温をの高いところにガスコードが触れたり、 
上にものをのせないでください。 

•ペットなどにかまれないよ3にを意してくだ 
さい。 

•ガス接続□はていねいに清潔に取り扱って 
ください。 

ガス接続□に傷がついたり、異物が付着ずると、 
ガス漏れの原因となります。巧用しないとさは、 
ガス接続□にキャップをつけておいてください。 

阿:: - 

r • スイーべ!レ機構巧のたゆ、ガスコードと電源 
コードはみしたるませてご'使用ください。 















































■別き間バックアップ機能 

この機器には、停電が起さたときや電源プラブをあいた後でち、正常に時計機能をはたらかせ 
る「8時間バッフアップ機能 J がついています。停電が起きたときや電源プラブを巧いたを 
でち、8時間似巧であれば時刻を設定しなおずお要はありません。 

•表示部にが表おされた場合は、時刻を設定しなおしてください。 

•表示部に表おされている時刻と実際の時刻が大きくずれている場合ち、時刻を設定しなおして 
ください。 

•ひんばんに電源プラグのをき差しを行ラと、8時間が巧であってち現在時刻の表おに誤差が生 
じやずくなります。なるべく電源プラブを抜かなし、でご'使巧くださし、。 


•現を時刻の設定は停止中 L ソ州こ、暖房運転中やイオン運転中でもセツトできます。 

•暖房運転中に現在時刻を設定した場合には、表お部はすぐに設を室温と現なき温表おに切リ 
換わります。 


スイッチ対甲して 


Q 時刻/時間設定スイッチを: 

で^ 3回巧す(ピッと旨がずるまで船3励 ' 


馈定例〉 

件前10:35」に設定する場合 

①切ち側の室温/時刻/時間合せスイッチ 
刪^を巧し続け、 

「午前1日：00_|でいったん指を離す。 


1ぶ H ち側の室温/時刻/時間合せスイッチ 
ん、を再び巧して、 

「午前10 :35」に合せる。 

ポピ\ 

mmmm J 現在時刻を、 

す'':':' 午前10時35分に J 

\設定しました。/ 



似上で現在時刻の設定は完了です。 


r お知らせ 1 . 

1 •室温/時刻/時間合せスイッチを巧して、「午 
1 前10時35分」に合せると同時に時刻の 
1 カウントが件前10時35分0秒 J からス 
1 タートします。 


燃 D る則 . 

•表示部は、約10抄衡こ少し暗くなりまず。 


•みみがが W がみ W か•がか:かが XW •がかみががか: WWW ク*;胖"が—巧が•が:クが W 

々で ゾピ> も:パで。>\ィみ乂バ W、-.>:々X|>: ピゾ}:み:%,•々で > み公み:、かお X.：•で。>:<み:、ィ}おで>:み。公 N な:<与^ 苗'^^^^^^^^ ■ 

ぶン1 み縱一 ぶ;；、'スバみ;;;'''み。;；と'ン:みぶ;'''一：み乂占:ぶ'*' 、ぶが；；^'乂み;;_1^ん;咎;；;；一、ぶ；;ぶ；バぶ;^ , む;二-益>公'’一：なぶ;'心、ぶが;': 

■ お使いになる前に(規巧お刻の盛を） 

放 rT ; 羞 f ;:: 歲:;：こ庶点*放.並:;::歲:;点*^ rT . 燃打::胜こ血 r ^ 扣 >羞^盧 一^^^^ 



















































ガスフアンヒーターの基本操作です。 



I 暖房運転スイッチを^ 

J 甲す ( ピッと音がするまで巧す } 3 


»»)> 設定室温を変えたいとさは 


I 室通/時刻/時間合せ 
I スイッチを巧して変更ずる 


じ、、,\ 
^暖房運転を開始、 
しまず。 

\設进ホ22で j 


現在時刻表示か5温度表示に変わり、暖房運 
転を開始します。 


々ぞ窜お/巧 黄!ををお/分 


的斗 


成斗 

L でず。 ノ 


圓寺 "P 

押すたびに t 
rc ずつ 崎 


苗 S ち I を田ま1> 


え做な與が 



巧ずたぴに 
rc ずつ 
上がる 


袋ごぞぶ, r 巧だを货 '4 

かか々が々が々がが W 々ががザが々がか 

藏盤を載護. 


温風吹出し□から風が出てきます。 

i C 5〜10秒ミ 


5〜10秒経眉ずると 


巧サイン点打(担色） 


r お巧をな j . 

I •化サインは、約10秒掛こみし暗くなります。 


■設定できる室温 

圍圓… Ki 圓 

約10で 16で〜26で 連続して 


厂ぉ雜をせ1 . 

I •初めてお使いのときは 22° a こ設定されて 
I いまず。 

! • お部屋の構這、設置場所、室か温度によって 
! は、設をした室温にな6ない場合があり 
1 ます。また、弱燃焼になってもお部屋の温度 
1 が上がっていくことがありますので、このよ 
I うな場合にはエコ運転をお使いください。 

1 (くわしくは陳30ぺージ） 


f おをりせ ]. 

i •初めてお使いになるときやしぱ S く使わな 
i かったとき、ガスコードを脱着したときは、 
i ガスコード内に空気が入ることがあるため、 
i 暖房運転開始時にいつにん着火してか6 
1 火がミ肖えることがあります。このようなとき 
1 には、自動的に1回だけ再点火動作を行い 
i ますので、点义に時間がかかることがあり 
I ます0 

i 現在室温」は感温部の温度を表示している 

i ため、お部屋全体の温度とみか異なる場ろ 

! があります。目やすとしてくだごい。 
i 特に消义後しばらくし再運輯した場合、点火 

： を3〜4分間は「現在室温 J が高めに表お 

I されることか’あります。 


圓フィルター掃除サインが点滅した6 

エア フィルターに ほこりが詰まる と、フィル 
ター掃除サインのホ色点滅と報知音•音声 
で、掃除が必要なことをおがらせしまず。 
運転を止め、「お手入れのしかた」（くわしくは 
[^39-41 ぺージ)に 従って エア フイルター 
を掃除して < ださい。 


^ ビビ"/、ピじんピピ "/ 、 

エアフイルターを掃除してください。 


»»»運旣を止めたいときは 


@暖房運転スイッチを押ず:！ 


お打 

WKlBm 


mmm / ピ-、 

11獲画響廣;/暖房運おを 

停止しました。; 

V ノ 


暖房達転を停止します。 


»消义後数分間は、機器内部を冷やずため、 
温風の化し□から風が出ます。この間は 
電源プラグをがかないでください。機器が 
週熱して、やけどのおそれがあります。 

* 消义を、運転/燃焼ランプ化サインが消 I 打 
したことを必ず確認してください。 


r おがらせ1 . 

1 •表示部は現在時刻表おに戻り、約10秒をに 
1 みし暗 < なります。 


■1 時間ごとに換気サインが点滅します 

1時間連続して暖房運転すると、換気サイ 
ンの赤色点滅と報知音-音声で、換気が 
お要なことをおがらせしまず。 

1〜2分程度、換気扇を回すか、窓を開ける 
などして換気して 

ください。ヒ，んヒ"け.リ、^ 
( 1時間連続運おのため、) 
V 拽気をしてくださぃ。ノ 
なな馈色)^ _ / 


換気サインの赤色点滅は、1分間経週ずる 
と目動的に消好します。 

おやすみタイマー運乾中は、換気サインがホ 
色点滅しますび'、報知音音靑は流れません。 


■8 時間で自動消义します 

消し忘れを巧ぐため、暖房達転開始を8時 
間で自動的に消义します。 

(くねしくは[^47、48ぺージ） 
一~ e -、ピ-' ビニー'、^ 
t 別專間連続運転のため，暖鼠！おを^ 

盾止しました。 



»タイマー達転中はタイマー星転が盾先さ 
れるため、別寺間を超えてミ肖火ずる場合 
があります。 





























































消笠するカビ竜を空中でおかごせる機能です。 

(すでに壁面などに生えたカビ菌を除ますることはできません。） 

r ■ここを使つて操作します。 


i r ホがおお扫 i mmrn . . I 

11. 山•胃ぉ;，.ぉ柏が刪-‘ I ! 

aj si ； - -1 ぶ‘ 脚 山叫 ituiiiH 申 


I I ’ 

I ’ •ゆ喊@ 


[ お魏ろは 1 . 

• 暖房運転中でをイオン運岳は操作でさまず。 


「強」で運転する 


「弱」で運転する 


〇 イオン運乾スイッチ, 

を巧す(ピッときがするま硕 T ) ミ練 

、巧巧;がが巧巧でりり;がダが 

点打 ㈱ 色）/ じ‘/ \ 

J __ /プラスタクラスター\ 
■ EHl ィォン運転を巧ヴィン献 T 
方巧クラ;议 - V 開おしまず。ノで色） 

!拜琴柳 P 麵^風虽は強でず。ノ i 



吹出しブ U ルからイオンを放化します。 


[おおらせ j . 

I •光サインは、が]10秒をにかし日音くなり 
I ます。 


»暖房遅転中に、フイルター掃除サインが点滅ずるとイオン運転がでさなくなります。：欠の手順で 
エアフイルターを掃除し再運菌してください。 


願運転中[ ~~^ 

イオン運転の操作ができない。 


厉 08 け亦巧, 

■■■ 


暖房 •イオン 同時運転 中 

イオン運転が停止する。 


/^ス名ヒラス；：^^ 

イオン運ををセットでさません。 
、エアフイルターを掃除して J 
::;、くだごい。ノ 


一一点滅瓶巨 


イオン運転表示ランプ 
簡」が点滅しまず。 


曝作の手」隔 

\①暖房運乾を停止 
I する。 

I ③エアフィルター. 

^ 巧フィルターを掃 
I 除する。 
i (くわしくは 
\ 跡 39 〜 41ぺ ージ） 

I ⑤巧運転をずる。 


jSS (赤色） 

III 


み。 /ピヒ’|リ、ピピ I リ、ピピ 

プラズマフ ラスター 
A イオン運転を停止しました。 
：!：アフィルターを掃除して/ 
'ミ' 、 ください。 

運転していた ' 

モードのランプが点滅します。 


，イオン運乾スイッチ 


を巧す 


f プラプマワラスタ-^ 


イオン運転を停止します。 


厂お巧らせ I . 

I • イオン運転スイツチを巧ずたびになのよう 
I に切り換わります。 

面 — —► —J —► 

! 強 m 停止 


•の出しプリルに異物を入れないでくださ 
し、。イオン送風フアンやイオン発生装置 
び'故障する原因になります。 

おミ[島な 1 . 

•イオン運転中に「ジー!と音がずることがあ 
りますが、異常ではありません。 

•微量なオゾンの究生により、においを感じ 
る場合がありますが、意度はごくわずかで 
あり健康上問題はありません。また、ホ化 
ごれたオゾンはすぐに分锅ごれるため、部 
屋に巧満することはありません。 






























































■設定した時刻になると 


①暖 g 運転を開始します。 

みし 約55巧経過ずると ) 

③おはようランプが点滅し、約5分後に停止 
することをおち] 5せします。 



⑤暖房運転を停止します。 


访巧ろせ1 . 

1 •停止時を音靑でお知らせします。 
i (くわしくは陳 34 ぺージ） 

I • 現在時刻表示に戻り、表示部は約10秒をに 
I かし暗くなります。 

i ♦運転/燃焼ランプと光サインは消むしまず 
ミが、おはよラランプは点滅し続けます。 

I 暖房運転スイッチを巧すと、おはようランプ 

I が消巧しまず。 


26 


»»»設定時刻を変えたいとさは 


¢1時刻/時間設定スイッチを 9 

2回押す(ピッと卽ずるまで巧す。2回)' 


0 


おはよ5タイ7—運転 
の時刻を設定する 



な巧瓶色) 


初めてお使いのときは、表示部に 
「午前ら： 00」が点滅表示ご。ます。 



[ お親らせ i " 


»2回目凹降は、前回設定した時刻げ表示 
ごれまず。 



减定例〉 

件前6: 45」に 
設定する場合 

① 室温/時刻/時間合せ 
スイッチを巧して、件 
前6:45」に合せる。 

(おはよラタイマー時刻の 
訟定のしかたは、現在時刻 
の設定と同じでず。 

陳19、20ぺージ） 

② 時刻/時間設定 
スイッチを2回}甲ず。 
(ピッと音がする 

まで巧す。 2 回） おむ 


表示部が現在時刻表示に変わりまず。 

む上でおはようタイマー時刻の設定は完了です。 


巧がちを! . 

1 •表ホ部は、約10秒勘こみし暗くなります。 
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»»»おはようタイマ-運転をセットしたいときは 


e 


おはよ弓スイッチを巧ず 

(ピッと音がずるまで巧ず） 


I 

m 



点'灯(線色） 就 K 緑旬 

a mtm 

ちに《亏 逐を/帝巧 


おはようタイマー時刻が表示されたを、約 
10秒後に現在持刻表示に戻り、表ち部がか 
し暗くなります。 


おはよラ 
タイマー 
時刻表お 


度を'签忽/巧 おを篡温/’お 


I 現を時刻表示 


国 mm 

( 約10秒をに J 旱 


おはようタイマー運転の待機中になります。 



ご帯望の時刻に暖房運転を開始し、1時間後に自動的に停止する機能です。 

I お巧ろお! . 


•「おはようタイマー運転 J の前に、 iii 下の準備を斤ってください。 

-お部屋のガス栓を全開にする-現な時刻を設定ずる([^19、20ページ）-設をき溫を合せる ((^1 ページ') 



I ボ知らせ卜 


■おはようタイマー運転を解除するには 

•おはようタイマー運転の待機中におはよう 
スイッチを巧す。 

お肛 消打 



»暖房運転スイッチを巧してち解除でさまず。 


■お房運転中やイオン運転中でも、お 
はようタイマー運乾をセットできまず 

• 暖房崖転中におはようスイッチを巧したと 
きは、暖房運転を停止し、おはようタイマー 
運転の待機中になります。 


>おはようタイマー運お中は、設定室温が 
「 H 」 の場合でを、自動的にじだ C 」 の設定 
で暖房達おしまず。 


»現在時刻が設定されていないと、おはよう 
タイマー運転はでさません。 


•おはようタイマー運転の待機中に、電源プラブをおいたり停電したときは、おはようタイマ- 
運転が解除されます。もう一度セットしなおしてくだごい。(くわしくはが47、48ページ') 


おはよぅタイマ—運岳を行ぅ(暖房) 





















































; 
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さ;ぶ簽寡ミ《さ P :: だ黨ミ《を5:-ごを巧寡:结ミ茲 g 巧3?说'慕ミ寡3?ミ巧寡获ミがお蘇巧 I 一 


i 

'ぶ S / 

い幾 JJ - 巧ホが 


おやすみスイッチを巧してか5、ご希望の時間 （60 分 -45 分‘30分‘巧分）び経過すると、 
自動的に暖房運転を停止する機能です。 


r ■ここを使って操作します。 ), 


{懼 H 邮ド t : 节が-;;阿!!刊* HH 峭が削ザ•邵耶巧'* itt 即岡 || 部蹄 !F HI * 

. 琴 Si . tesi が; i 例圍 

會 ‘け， IBli ii iMWi 麵 1..... 

化 - . m - m ， 


巧 .！ . , if . H . い 1 1 1 1 II |i hn , l | 1. il.II :l 【卜 1 ド叫. か, H<|l : 

。バ 了-賺む- : 

^.山:.;占.心" 

0- @- ■ の喊 


じ)》設定時間を変えたいときは I 



教法盛霜/お \現巧を温/か^ 


細らせ j . 

*2 回目凹降は、前回設定した時間げ表示 
ごれまず。 


S 巧が SS が S 巧 


③時刻/時間設定スイツチを巧す。 
(ピッと宜がするまで巧す） 


表示部び現在時刻表ホに I 

変わります。 ’ 

1 U 上でおやすみタイマー ’ 

時間の設定は完了です。 

[おがちせ i . 

1 •表ホ部は、約10秒勘こみし暗くなります。 


»»»おやずみタイマー運転をセットしたいときは 


© おやすみスイッチを巧す 

(ピツと音がずるまで押ず） 



删綠色） 離網闻 

mtimwKtm 


wmm 

r — 


おやずみ 
タイマー 
時間表ホ 



約10巧後に 




温度表 TT 


驗を避遂/巧 褒巧を滋/巧 


つつ 、 A 

JJ )J パ7 
L C L I 

みなが■ホが wSwSWftW 


■おやすみタイマー運面をセット 
ずると 


I ①おやすみスイッチを巧すと暖房運転を 
1 開始します。 




運転終了 5分前になると 


②おやすみランプが点滅し、約5分勘こ停止 
することをお巧6せします。 


おやすみタイマー運転の設定時間が表示 
ごれたを、約10秒をに温度表示に切り換わり 
ます。 


'■点滅網色》 


お何み； 


みこ 


約5分摇過すると 


⑤暖房運転を停止します。 


度巧现" 


>停止中におやずみスイッチを巧ずと、ずぐに 
暖房運転を開始して、運転/燃焼ランプが 
緑色か百赤色に変わり、光サイン(程色)が 
点灯します。 


1 发巧]をせ1 . 

i •現在時刻表おに戻り、表お部が約10秋後 
! にかし暗くなります。 

1 •おやずみランプ、運転/燃焼ランプ、光 
I サインが消なします。 


I お知らせ I . 

■おやすみタイマー運転をお除ずるには 

• おやすみタイマー運転中におやすみスイッ 
チを巧す。 



• 暖房運転スイッチを巧してち解除できまず。 




■お房運転中やイオン運転中でも、お 
やすみタイ7 —運乾をセットできます 

• 暖房崖転中におやずみスイッチを巧したと 
きは、おやずみタイマー運転に変わり、設定 
時間が経超ずると、暖房運転を停止しまず。 


•おやすみタイマー運乾中は、設定室温が 
「 H 」 の場合でを、自動的にじだ C 」 の設定 
で暖房重乾します。 


• おやすみタイマー運転中に設定時間の変 
更はできません。設定時間を変更する場合 
は、いったんおやすみタイマー運転を解除 
し、再設定してください。 


やすみタイマ—運岳を行ラ庭房) 
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お部屋を暖めすぎず快適さを保ちなが5効率よく暖房運転をする機能です。 



I 暖房運転中にェ n スイツチ: 

を押す (ピッと音がずるまで巧ず） 


エコ運転のしくみ 


八立ぉ^ 

、セットしました 。 J 


難ン綱 


エコ運転を開始します。 


■エコ運転を解除するには 


エコ運転中に王〕スイッチを巧す。 


户ェ為を^ 

\おり消しました J 


»寒いとさ 

お部屋の温度が設定室温になってか6 30分* 
経過を、30分《に1での下げ幅で、2回にわたり 
自動的に設定室温を F げます。（設定室温表お 
は変わりません。） 

■比較的暖かいとさ 

お部屋の温度が設定室温になってから30分 X 
経過後、30巧*ににの下げ幅で、2◎にわたり 
自動的に設定室温を下げます。（設定室温表 
おはをわりません。）お部屋の温度が設定室 
温ブラス約1でを超える場合は、自動的に燃 
焼を停止しまず。（燃焼を停止している間は設を 
室温は下がりません。）お部屋の温度を保つため 
に、しば6くずると燃焼を再開しまず。 

■エコ 運転のイ メージ 


r おがろせ I . 

1 •エコ運転中に自動消义した場合は、運商/ 

1燃焼ランプは緑色に点むします。光サイン 
1腊阐は継続して点打しまず。 

! •エコ運転中に自動消火した場合は、温風吹 
! 出し□か6しぱ6 くの間、風が化続けまず。 

1 •お部屋の温度が設定室温より高い場合 
1 でもいったん点义して、すぐに消火ずる 
I ことがおリます。 

1 •光サインは、約10秒をにかし暗くなリます。 




^-呈温 


時間 

※累模が巧時間 


「おやすみタイマー」（隙2ス巧ぺージ）と「おはようタイマー」（隙25、26ぺージ） 
を組み合せて使用できます。（組み合せタイマー運転） 


■ここを使つて操作します。 




ド "ゎ," . 化"…い I ,"… *»•»• 

ヴ打けだ門 J け門 U け|»け!？ K け《け fSH 巧? J な??巧け。けけ K 巧? HTT?bjT け？巧け fK だ««け! け《:。なだ J け。けけ巧1 

I . ■ … r* 


r お资}をな j . 

I •くわしい操作はそれぞれのページをご真ください。 (くわしくは 陳 25〜28ぺージ） 

I •組み合せタイマー運転中に暖房運転スイッチを巧ずと、すべてのタイマー運転が解除されます。 


I 巧やすみタイ 7- J の運転中に 
I 巧はようタイマ - J 運！班セットする I 

①おやすみタイマーの運転中におはよう 
スイ ツチを 押す。 （ピッと音がするまで押す） 


も、'\ 
おはよラタイマーを 
\午前6時45分に \ 
\セットしました。ノ 


おはようタイ マー運転がセツトされ まず。 

g おやずおタイマー運転の 

^ 終了 5分前になると…^ 

②おやすみランプが点滅し、約5分後に停止 
ずることをおがらせします。 


g おやずみタイマー運転が' 

♦ I 解ずると… 

⑤おはようタイマー運転の待機中になり 
ます。 


f おはようタイマ ー J の待機中に r 
f おやすみタイマ - J 運 f 班セツげが 

①おはようタイマーの待機中におやすみ 
スイツチを押す。 （ピッと音がするまで巧す） 


ををすみィ^おやすみタイマ_ ^ 

I r 1運転を開姑します。ノ 
\設定は 6 〇分ノ 

運転を開始します。_ 

■ f おやずみタイマー運転の^ 

> ^が了 5分前になると…^ I 

③おやすみランプが点滅し、約5分をに停止 
することをおが弓せしまず。 


□ 


おやずみタイマー運転が' 
終了ずると… 


⑤おはようタイマー運転の待機中に戻り 
ます。 
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ルごなお子ごまのいたず s や誤操作を防ぐため、スイッチ操作を□ッワする機能です。 



量同時に1秒に[上押す。 



I r 織るせ i . 

h ♦運転中に□ッワしたときは、□ックの解除 
i および運転停止の操作（暖房運転スイッチ 

1 とイオン運晴スイッチを巧ず）政がはでき 

! ません。 

i •停止中に□ッワしたときは、□ックの解隐 
P な州まできません。 

^ 1 •電源プラプをコンセントから別寺間な上 
h 巧し、ていたリ、8時間於上停電したときは、 

I I □ッワは锅除されます。 



報巧音と音声で現在の音量をお巧5せしま 巧すたぴに、次のように変わります。 


因- ► EQ -► 回 



音量が確定ごれまず。 


厂おがさせ1 . 

1 •巧めてお使いになるときは音量「大 J に 
1設定されています。 


スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、設定内容や運転状況などを 
報知音と音声でおな]6せします。（音声お巧らせ機能） 

お買い上げ瞄ま、音量ま「大」に設定されていますが、必要に応じて、音量を変更したり、 
切ったりすることができます。 

♦安全装置がはたらしぶ:ときは、音声「別の場合でも報が音盾量伏」）でお知6せします。 
♦運転中でを音量を変更でさます。 

♦報が音と音声の音量を別々に変えることはできません。 

♦設定したき■は電源プラグを巧し、ても記憶されます。 

f ■ここを使って操作しまず。 \ 


机，诚顕額^ 


纏■■画馨謂麵 

.i ぶ ij; み帮 i! 骗 jj お;お雜淫お;ぉ础も那骗解もお點 j 點骗 i 補お酷觀满 j 輪 f ミ骑蛇!離觀韶 i! おお！をI 
n ..... 一 . . 


I 音量切換スイッチを; 

す (ピッと音がするまで巧す）’ 


>続けて音量切換スイッチを,, 

'巧して設定する (ピッと音が朽まで巧ず ) W 


賓を大を < いさ <) ずる _ 



ス V ツチを□ツクする(□ツク機能】 






































スイッチを操作したときれま全装置がはたらしすこときなどに、次のような報知音と音青が流れます。 



操作•条件 報知音 音黄 

イ 

才 

ン 

運 

窥 

幾獲 

乃巧巧ス》- 

lewcwwwvwwwwv 

卜を ' が掛 : ，が : 巧巧'がけ 

イオン運転スイッチを巧して、プラ 
ズマフラスタ ー- r オン「強」産転を 
開始したとさ 

ピッ1回 

ブラズマクラスブーイオン運巧を開始し 
ます。 

面量は強です。 

プラズマフラスターイオン「強 J 里 
転を選巧をすぐにイオン運転スイジ 
チを押して、プラプマフラスターイ 
オン 「 iij 運転を開始したとさ 

ピッ1回 

プラブ‘マクラスターイオン運転を開始し 
ます。 

風置は弱です。 

プラブマフラスターイオン r 強 J 
運転中にイオン運転スイッチを巧し 
て、「弱 J に切り換えたとき 

ピッ1回 

風量は弱で ず。 

イオン運あスイッチを巧して、イオ 
ン運ちを停止したとさ 

ピ ー1 回 

ブラブマクラスターイオン運転を停止し 
ました。 

フィルター掃除サイン点滅中の暖房 
運転時にイオン運転スイッチを巧し 
たとさ 

ピピ 1 回 

プラプマクラスブーイオン運転をセット 
でさません。 

エアフィルターを掃除してくだごい。 

お 

は 

ぶ 

ラ 

夕 

イ 

マ 

1 

運 

を 

。ごょぅ 

現在時刻が設定されていない状態 
で、おはようスイッチを巧したとき。 

ピピ 1 回 

おはようタイマーをたットでさません。 

現な時刻を誰をしてください。 

ミ減綻定沒ぉ織 

おはよラスイジチを巧して、おはよ 

3タイマー運転をセットしたとさ。 

ピツ1回 

おはようブイマーを午前炸傲 ** 時* 

* 分にセットしました。 

の 

ちはよク 

'.' Si ' 

m 

nmim 

园 

おはようタイマー運おの待機中に、 
おはようスイッチまたは暖房厘乾ス 
イッチを押して、おはよ5タイマー 
運あを辭をしたとさ。 

ピ ー1 回 

おはようブイマーを巧り消しました。 

おはよラタイマー運乾中に、おはよ 
ラスイッチまたは暖房運転スイッチ 
を巧して、おはようタイマー運転を 
停止したとさ。 

ピ ー1 回 

暖房運転を停止しました。 

おはよラタイアー運転の終了日分前。 

ピピツ1回 

5分をに暖房運転を停止します。 

おはよ 3 タイマー運馬がが了したとを。 

ピ ー1 回 

暖房運転を停止しました。 

お 

や 

ず 

み 

夕 

-r 

マ 

\ 

1 

綻 

巧 

おやすみ 

a 

おやずみスイッチを巧して、おやず 
みタイマー產転をセットしたとさ。 

ピッ1回 

おやすみタイマー里転を開始します。 
設定は** (60/45/30/15) 分です。 

浴 

おやすみ 

または 

m 

断 fflm 

口 

おやずみスイッチまたは暖房運転ス 
イッチを押して、おやすみタイマー 
運転を解除したとさ。 

ピ ー1 回 

暖房運転を停止しました。 

1 

脚 

エ3 

E 3 

エコスイッチを押して、エコ運乾を 
セットしたとさ。 

ピッ1回 

エコ運転をセットしました。 

エコスイッチを巧して、エコ産転を 
解除したとさ。 

ピ -1 回 

エコ運転を取り消しました。 



操作•条件 . 報饿富: 音齊 1 

ガ 

ス 

種 

電源プラブをコン t ントに差し込んだとき。 
※ただし8時間 Lit 巧の再通電時は除く。 

ゾ□ディー 

(都巿ガス 12 A ’ ISA 用の場合） 

この製品は都市ガスロ A - IBA 用です。 
ガスコード専用です。 

( LP ガス用の場合） 

この製品はプ□ノ f ンガス用です。 
ガスコード専用でず。 

■ aix.. 

薑 

1 

音■の n 

音重切換スイッチを1回巧したとさ。 

ピッ1回 

(現なの音量でおが日せしまず） 

音量大でず。 

音量ルです。 

音声切です。 

[：：：：：：：| 

产大’ルぶつ 

音量切®スイッチを続けて巧した 
とさ。 

ピッ1回 

音量大です。音量大に設定しました。 

音量かでず。音量ルに設定しました。 

音声切です。音靑切に設定しました。 

時 

刻 

ゾ 

將 

隱 

が 

心時か 
ががようが 
^俯满8 

mrn ^ 

時亥 U / 時間設定スイッチを押して，現 
在時刻の設定モードに入ったとさ。 

ピッ1回 

葡を時刻を設をでさまず。 

時刻/時間設定スイッチを巧して、 
おはよラタイマー時刻の設定モード 
L 人ったとき。 

ピッ1回 

おはようタイマー時刻を設をでさまず。 

時刻/時間設定スイッチを巧して、 
おやすみタイマー時間の設定モード 
に入ったとさ。 

ピッ1回 

おやずみタイマー院間を設定でさまず。 

[―1 


現在時刻が'設ちごれていないが態 
で、 時刻/時間設定スイッチを巧し 
て、時刻/時間の設をモードを終了 
したとき。 

ピピピッ1回 

現在時刻を設定してください。 

¢0 

il/INMHtte 

pw め"呵…巧 

現在時刻の設定モードで室温/時 
刻/時間させスイッチを巧し、現 
在時刻を設定（変更）したとホ。 

ピポ/ポピ 
(▼)(▲) 

現を時刻を午前（午を） * ♦時**分に 
設定しました。 

おはよ5タイマー時刻の設定モード 
で室温/時刻/時間合せスイッチを 
押し、おはようタイマー時刻を設定 
傑動したとき。 

ピポ/ポピ 
(▼)(▲) 

おはようタイマー時刻を午前（午徵 ** 
時* ♦分に設定しました。 

'"職* 

おやすみタイマー時間の設定モード 
で室温/時刻/時間合せスイッチを 
巧し、おやすみタイマー時間を設定 
渡更）したとを。 

ピポ/ポピ 
(▼)【▲) 

おやすみタイマー時間を 
** (60/45/30/15) 分に設ちしました。 

暖 

房 

議 

m 

w&/im 

盛由 J 

暖房運転スイッチを巧して、暖房運 
面を開始すると支。 

ピッ1回 

暖房運転を開始します。 

設定は**にです。 

(設定室温が L のときは附10口、 H の 
とさは r 最大燃焼 J とお巧弓せします。） 

梯 

mmmm 

暖房運窗中に室温/時刻/時間合せ 
スイッチを巧して設を室温をを星 
したとさ。 

ピポ/ポピ 
(▼)(▲) 

(巧更不可のとさ 
はポポ/ピピと 
咱りまず） 

設をは**にです。 

(設を室湿が L のときは r が]10で_|、 H の 
とさは r 最大燃焼 J とお巧日せします。） 

1 一1 ' ' 1 


m 

暖房運転スイッチを巧して、暖房 
運巧を停止するとを。 

ピ ー1 回 

暖房產転を停止しました。 

丈 . ミ 

かゎ化 AWSjW の城を 


音舌おな5せな能の内容 


1 


如 

















»»» 向さを変えたいとさは 



Qh 注意） 


♦ 暖房運転中や運転直後は、温風吹化し□や 
エアフイルター部が高温になってし、るため、 
機器を回転させるとさはご注意ください。 

♦機器にをたれかかったりしますと、転倒の 
おそれがあります。特にルさなお子さまの 
し)るご家庭はご注意くだごい。 

♦台脚の回転部に手を入れると、手を巧ん 
だり、けがをするおそれがあります。特に 
小さなお子さまにはご注意ください。 

♦ガスコード.電源コードを台脚の回転部に 
きさつけないでくだごい。機器が故障し 
たり、ガスコードや電源コードが破損し、 
ガス漏れ•感電•ショート-乂がの原因に 
なります。 

問 iinp - 


»回菌させたときに機器が転倒したり、ガス 
コードやガス接続□、および電源コードに 
巧理な力がかか6ないようにガスコードや 
電源コードはみしたるませてくだごい。 

»機器を回転したあとに、温風吹出し□の 
前に可燃物がないか確かめてください。 


原巧をせ〕.. 


I 機器本体を手で押えたとき、静電気や微ル 
な振動のような感覚を感じることがあり 
まずが、異常ではありません。 

気になる場合には、コンセント 
に差し込む電源プラグの向き 
を換えてください。 



»»»スイーべル機構を固ずするには 


ルごなおモごまが、回転により手を挟んだ 
り 、けがをすることを防ぐためにスイーべル 
機構を固定でさます。（付属のねじ使苗） 

O ' ~台脚の裏側を m 

見える状態にする夕 



台脚の裏側か5本侃〔向けて . ^ 
搞のねじをねじ込む 

本体と台脚が平行になる形でねじを回しま 
す。ねじは最後まで確実に回してくだごい。 



[ A ミま意） 

♦機器を倒すとき、台脚の回転で手を挟ま 
れないようにごを意ください。 


两 P 墨1 


きを変える(み仁べ;!«構 


ミ届風の向きをちちそれぞれ約20度まで変えることができます。 


の 


画钱尊雨 


操作•条件 


音声 


曲 

eaflwmm 

f - rr - J 

室温/時刻/時間合せスイッチを 

2つ同時に巧して、□ッブをセット 
したとさ。 

ピッ1回 

□ッフを設定しました。 

□ック中に何かスイッチを巧したと 
さ。（暖房運をスイッチ、イオン運ち 
スイッチによる停止の操作を除 <) 

ピピ1回 

□ック中です。 

1_ l_J 

▼ A 

- ctctnpb —— 

室温/時刻/時間合せスイッチを2つ 
同時に1秒しソ上押して、□ックを解 
除したとさ。 

ピ ー 1回 

□ッフを辑除しました。 

□ックをお除する臨、室温/時刻/時 
間合せスイッチを2つ同時に1 mi 
上巧さなかったとさ。 

ピピ1回 

解除は1巧な上巧して < ださい。 

鄭ィ，が！* B 

暖房運転中にフィルター掃除ヴイン 
び'点滅したとさ。 

ピピツ3回 

エアフイルターを掃除してください。 

暖房-イオン同時運馬中にフィル 
夕一掃除サインが点滅したとき。 

ピピツ3回 

プラズマフラスターイオン產転を停止 
しました。 

エアフイルターを掃除して < ださい。 

泉齡ン 

1時間連続の暖房運おにより、換 
気サインが点滅したとさ。 

ピッ3回 

1時巧連続運転のため、換気をしてくだ 
さい。 

8時間自動消乂機能が作動ずる5分前。 

メ □ディー 

8時間連続運転のため、5かをに暖房運 
転を停止します。 

8時間自動消火機能が作動したとさ。 

([〇 11 点滅表お） 《 

ピ ー3 回 

8時間ま続運転のため、暖房重転を停止 

立消え安全装置が作動したとさ。（不着火） 

(r i /j 点滅表ち） 夕 

ピ ー3 回 

安全装置がはたらきました。 

ガスをを確認してください。 


不完全が说防止装置が作動したと 
さ。 

(r /&点滅表ち） 《 

ピ ー3 回 

安全装置がはた日きました。 

巧気をしてください。 

その化の安全装置が作動したとき。 《 

ピ ー3 回 

受全装置がはた5さました。 

安全装置の作動時に暖房運転スイッブまたは 
イオン運 e スイッチを押したとさ。 

ピ ー1 回 

— 


※の場合は、音声「切」でも報が音（音量 r 大」）でお知らせします。 


音齊お®6せ機能 


音舌おな5せお能の内容 


温風の向きを巧える(スイ—ベル巧構) 




弓ク 


ま全裝證•その地 


お 



















■ガスコードは正しく接続ごれていますか？ 

♦接続部およびガス〕ードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。 

(くわしくは陳ス1ス18ぺージ） 


■電源コードび'いたんでいませんか？ 

♦電源コードがいたんだり、電源プラブにほこりがたまっていないか点検してくだごい。 
(くわしくは[^10、18ページ） 

■エアフイルターにほこりが詰まつていませんか？ 

正し<セツトされていますか？ 

• フイルター掃除ヴインが点滅していなし佩確認してください。 (くわしくは陳 39 ページ） 
•エアフイルターは正しくセットされているか確認してください。 (くわしくは 41 ページ） 


ぉ手入れの準備 _ 

①運転を停止し、機器が十分にをえ、温風吹出し□および吹化しブ U ルか6風が化なく 
なったことを確認する。 


②ガス栓を閉じる。 

⑤電源プラグをコンセントか6あく。 
④手袋をはめてお手入 n を開始する。 


「•機器 


本体に張り付け6れているご注意ラベルがちれたり、読めなくなったときは、やわ6かい布で 
汚れを括:き巧ってください。また、お手入れの際に、はがれないようにを意してください。はがれ 
たり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスで巧しいラペルをお買 
いボめのうえ、張り替えてくだごい。 
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機器-温風吹出し□のお手入れ （1 力月に1回程度） 

力月に1回程度、巧れたときはそのつどお手入れして<ださい。 


■やわらかい巧をめるま湯でめらし、よくしぼつてから機器の表面を 
拭きまず。 

■電気掃除機などで温風吹出し□のほこりを吸い取ります。 



巧れがひどいとさ 

♦機器の表面は、やわ5かい布に台所用中性洗剤をつけておさ取ります。 

♦ミ届風吹出し□は、指をけがしないように手袋をはめてから、やわらかい巧で拭き取ります。 
♦温風吹化し□に白い粉やちれが付着することがありますが、異萬ではありません。 
やわらかい巧で拭き取って < ださい。 


r 么ミ主意） 

♦温風吹出し□のルーパーを強く巧えたり、衝撃を加えたりしないでくだごい。ルーバーび折 
れたり、巧がったりして、温風のち向が変わり、床や力ーペットなどが変色することが 
あります。 






■ 


お 

手 

入 

れ 

の 

し 


倉' 
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I エアフイルター■上部にある 2 つのクリップをゆるめる f 




クリップ (2 力 抓 


をに回してゆるめる 


« 


エアフイルターを取りがす 


( A ま意） 


‘严い’!。 


• エアフイルターを取り外した巧態で運転する 
〇ェァフィルタ-を と、機器内部にほこりび入り、機器故障の原因 

かし手前に引く。 になります。掃除が終わったら、必ずエアフイ 

@上にスライドさ ルターを元の位置に取り付けてください。 

せて取りかず。 


〇巧フイルターをエアフイルターから取り外す 


• エアフイルター内側のツメか5内フイルターを 
取り州します。 



»特にひどい巧れが付着して 
いるとさは、台所用中性洗 
剤で手早く洗い、水気をよ 
くさってから十分乾燥させ 
てください。 


エアフイルター-感温部のお手入れ （1 力月に1回程度） 


1力月に1回程度、巧れたときはそのつどお手入れしてください。 

■エアフィルターと 感温部を電気掃除機などで掃除し ます。 

エアフイルターは装着したまま、変形ごせないようにほこりを吸い取ってください。 


ちれがひどいとき 

• エアフィルターを取りが■して、詰まって 
いるほこりを取り除さます。 

•油などで特に汚れた場合は、台所用 
中性洗剤で洗ってくだごい。水気を 
よくきってか S 十分に乾燥させたを、 
エアフィルターを元の位置に取り 
付けてください。 

(くわしくは蛾41ページ） 



エアフイルター 


_ フイルター掃除サインが点滅したとき _ 

♦エアフイ ルターに ほこりが詰まる と、 ♦エアフイ ルターを 掃除しても フイ ル ター 


フ イ ルター掃除サインの赤色点滅と 
報巧音•音靑で、掃除が必要なことをおな] 
5せします。運転を止め、エアフイルター 
を掃除してください。 


ヒ じぃ/、 ビ じ1んピヒ1ソ 
エアフィルターを掃除してください。 


► 運転したまま掃除してを、フィルター掃除 
サインは消灯しません。いつたん運転を 
停止して < ださい。 

►力ーテンなどの障害物でエアフイルター 
が & ごがれたときも、 フィルター掃除 
サインが点滅します。 


掃除サインが消灯しないときは、機器 
内部にほこりやごみが付着している 
可能性があります。「修理」が'必要です 
ので、お買い上げの贩売店、またはをより 
の大阪ガスにご依頼ください。 

(くわしくは (^49 ページ） 

♦フイルター掃除サインが'点滅している 
ときは、最大燃焼量を下げて暖房運転 
します。 

♦フイルター掃除サイン点滅をち暖房 
運転を続けると、機器内部が異萬に過熱 
し、機器が自動的に停止することがあり 
ます。 

























ミ主意） 

♦内フイルターを必ず元の位置に正しくセツト 
してください。 

内 フイルター および エアフイルターを 取り 
外したまま運転ずると、機器内部にほこり 
が入り、機器故障の原因になります。 


© エアフイルターを機器の受け部にのせ、 

2つのクリップを角巧に差し込む 

ク U ップ (2 力前 ♦ エアフイルターが3力所の受け部の内側に 

^ - - 入つていることを睡認してから、クリップを 

] 差し込んでくだごい。 



1内 フイルターを エア フイルターに 取り付ける 


• 2 力巧のツメと金網（エアフイルター）の間に 
内フィルターを取り付けます。 


エアフイルターを3力巧の受け部にのせる 


02つのクリツプを締めて固定する 

乂 广 6に回して固をずる'^ ミま意^ 




♦ エアフィルターと機器との間に大きなずきま 
びないことを確認してくだごい。すきまびあ 
ると、機器内部にほこりが入り、機器故障 
の原因になります。 
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機器をしまうときや長期間使用しないときは、機器のお手入れをして、お買い上げ時 
の箱に入れて保管します。お買い上げ時の箱や保護シートなどの栖包材は捨てずに 
大切に保管しておいてください。 

引越しなどで機器を移動するときも同様に、お手入れをした後、箱に入れて移動して 
ください。 

r 機器をしまう前こ _ 

の運転を停止し、機器が十分に;令え、温風吹出し n や欧化しブ U ルから風が化なくなった 
ことを確認する。 

②ガスをを閉じる。 

⑤電源プラブをコンセントか5あく。 

④ ガス〕ードをお部屋のガス栓と機器か5取り外す。（くゎしくは陳 17 ページ） 

• ほこりやごみが入らないように、機器のガス接続□やガスコードロま付属のキャップをはめてくだ 
さい。 

⑤ 機器の表面' 温風欧化し□の掃除をする。 （くゎしくは 陈 * 38 ページ） 

⑥ エアフイ ルター、内 フイ ルターを取り外して掃除する。 （くわしくは%〜がページ） 


されいにお手入れをしておく 
と、来シース'ンを気持ちよく 
使え、機器も長持ちします。 
























1箱に入れて保管する 

圓ーゴ 1 "in ム々、一 円い 


■む牛人 U び披のつ/ L り、あ貝い 

上げ時の箱に入れて保管します。 

お買い上げ時の箱やビニール袋、止め具 
などの栖包材は捨てずに大切に保管して 
おいてください。 

♦湿気やほこりのがないところに保管してく 
ださい。 

• ベランダなど直射日光の当たる場所や高温 
になるところでの保割ホ、樹脂部分の変色 
やを形のおそれがありまずので避けてくだ 
さい。 






O ガスコードを丸め、底箱に置く f [ "©外宿をかぶせる fj 



©底箱にビニールシートを敷き、 
その上に機器をのは、保護シー 
卜（青）をかけてビニール袋を9 
かぶせる。最をに固定パットを 
差し込む 
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「▼」を商品正面にする 


故障かな？と思ってを、よく調べてみると故障でない場合をあります。 

修理を依頼する前に、をラー度 OT のことをお調べください。 

それでも直5ないとさや原因がわか5ないときには、お買い上げの販売店、または 
をよりのガス会社（供給業者）に連絡して<ださい。 


_こんな場をは__ 

け)暧誇運較しな 

点玉暧養蓮輕或;珠截報寒妈:蜡密奪: 
運較しない。 

•運転/燃焼ランプが緑色に 
iii 鶏翻'画臟醒 i ' i . i 祖 i ' ii 取 1 
硬点火しない 
•運お/燃挽ランプが赤色.に 

ごI;吊!潑魅•段な瞬を:ち;ち;;:;壯箭ち器!- 


を使庙中に消义する 


留ぶく暖まらない 


を暖まりずざる 


:: . _調べてください_参照ぺージ_ 

•電源プラブがコンセントにしっかりと差し込まれて|' in 17 
いますか？ ' U ' 1/ 

•ご家庭のヒュープやプレーカーが切れていませんか？ - 

•停電ではありませんか？ — 

•□ックがセットされていませんか？ 31 

•お部屋のガス栓は全開になっていますか？ 18、47、48 

•ガスコード内に空気が残っていませんか？ 22、46 

•マイコンメーターが作動していませんか？ 《 

参エアフィ ルターに ほこりび詰まっていませんか？ っっ qo 

(フィルター掃除サインが点滅していませんか？） ^ムゴ y 

•温風の出し□が&ごがれていませんか？ 6、10、12 

參機器のをちと壁の距離は1 4 cm 技上ありますか？ 6 

•マイコンメーターげ作動していませんか？ 《 

参8時間自動ミ肖义機能が作動していませんか？ 22、4ス48 

参不竞全燃焼防止禁置が作勘していませんか？ Q 47 

_室内の換気をしてください_ y 、 4/、4り_ 

参エアフィルターにほこりが詰まっていませんか？ •: n 

ロィルター掃除サインげ点滅していませんか？） 山が 

•設定室温が低くありませんか？ 21 

参お部屋の窓や戸が開いていませんか？ _- 

•お部屋のガス栓は全開になっていますか？ _18 

参機器前ち100 cm な内にものび置いてありません r 

_ か？_ 口 _ 

•お部屋の大きさと機器の仕様（暖房の目やす）が W 

合っていますか？ ごし 一^ 

•感温部にほこりが付いていませんか？ 39 

•機器背面减温部）にすきま風や冷たい空気が当たっ _ 

ていませんか？ 

参エコ運転を解除していませんか？ [ 30 

&をよりのガス会社（供給業ち）に連絡してくだごし、。 



長期間使用しない場合/巧障かな？と思つた6 
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こんなときは故障ではありません 



掘を 

原巧户がま 



1 

前 

シーズン始めや、しば6<の間暖房運転しな 
かっ た後、 ガス〕ードを脱着したをになかなか 
点义しない。 

ガスコ ー ド巧に空気が入ったためです。 
いったん点义してか6ミ肖えた場合は、再点义 
機能が自動的に1回だけ作動します。 


巧めて暖房運転したときに、煙やにおいが出る。 

機器内部の部品などに付着している油などが 
掘ブるためです。しば6く換気しなが5使用して 
くだごい。また、フ n - iJ ンブのワックスなど 
が温風に加熱ごれて、におうことがあります。 
しば5 くすると自然になくなります。 


点义時や、暖房停止をに[コツン J 、 [コツン J と 
いラ音がする。 

ガス通路を開閉ずるための電磁弁（電気で開閉 
ずるガス弁）が作動する音です。 


点乂時に「ボッ J とい5音がする。 

点义音がする場合があります。 

連 

1 

点义時に「ヒュー」、[ピー」といラ音がする。 

ガスコードを脱着したときに、ガスコード巧に 
空気が入ったためでを 

中 

暖房星転中に[シャー」という音がする。 

ガスの通超音がずる場合があります。 


点乂'をや、暖房停止をに「チリ、チ1」」、「コツン、 
コツン j とキシ S 音が出る。 

機器内部の部品などが加熱やを却される際に 
金属が膨張、収縮して発生する音です。 


の出しブ1」ルから「ジー！と音がする 

イオン崖転院に出るちです。異常ではありま 
せん。 


暖房運転中に運転/燃焼ランプげホをか6緑色 
にをわる。また、暖房運転が停止しているのに、 

光サインが憧色に点巧している。 

エコ運窗中に燃焼が停止したためです。 


暖房停止をも、温風の出し□から風が出る。 

機器内部を冷やしてから自動的に止まります。 

運 

雪 

暖房停止後、再度暖房運転操作をしてちすぐに 
点义しない。 

巧部がをえるまでしぱらく待ち、約20砂たって 
から自動脚こ点义します。 

お 

ii 

誤って電源プラブを巧いてしまったため、ずぐ 
差し込んで暖房運お操作をしたが、点乂しない。 

巧部が冷えるまで数分間待ってか5、再度暖房 
運転操作をしてくだごい。 

it 

や 

おはよラタイマー運函揉作をしたのに、1時間 
経過ずると暖房運乾が停止している。 

おはようタイマー運転をした場合、1時間経過 
ずると自動的に暖房運転を停止します。再度 
暖房運転操作をしてください。 


こんな場合は 

調べて < ださい 

参照ぺ'~ジ 

(参 ガスくなぃ 

♦ガスコードや機器のガス接続□に傷がついていた 
り、ごみなど異物が入っていませんか？ 

ス1ス18 

参即売のガスコードで正しく接続されていますか？ 

ス1ス18、53 


•ガスコ ー ドがいたんでいませんか？ 

ス1ス18 

③ エアフィルターを掃除し 
てを、フィルター掃除サ 
インが点滅する 

•機器内部にほこりが詰まってし > る可能をがあります。 
この場合、修理が必要でず。お買い上げの販売店、 
またはもよりのガス会社（供給業者）へご連絡く 
ださい。 
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参お部屋の建巧から化ぎ物質が出ていませんか？ 

(最近 U フォームをしていませんか？新築では 
ありませんか？） 

- 

を異奧がずる 

参機器内部にほこりが詰まってし1る可能性があります。 
(ほこりが焼けたよラなにおいがする場合） 
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参機器の近くで、ヘアスプレーや消臭スプレーなど 
の化学葉品を使用していませんか？ 

8 

感おはようタイマ™ 運 掠を 
セットで'をない 

• おはよ5スイッチを 
:：學し謂セがお透お舉熙申醉; 

参現在時刻を設定していますか？ 

19、20 


参フィルター掃除サインが点滅していませんか？ 

22、 24、 39 

酒)イオン 運质 しない 

；: *;殊ホを蓮鶴ス进夕第 あ 堀お卷輪苗 
運転しない、 

参電源プラグげコンセントにしっかりと差し込まれて 
いますか？ 

1日、17 

参ご家庭のヒューズやプレーカーが切れていません 
か？ 

- 


参停電ではありませんか？ 

- 


参□ッフがセットされていませんか？ 

31 


故障かな？と思つたら 


6 


5 










s 施色な液) 

言運ぉ/燃焼 

(赤を点が） 

W 運転/燃焼 
(赤を点巧） 

离運ち/燃巧 

(赤色点'巧） 


で? =•? がい 1，1 :,! ||R 


。消え巧-ド ii !. 删 


不完全燃焼をずる前に、ガスを止め陽房運転を停止します。 


使用中にががミ肖えてしまったとき、ガスを止め暖房運あを 
昏止しまず。 


点乂時、着乂しなかったとさなどにガスを止め、暖房犀転を 
停止しまず。 


8時間連続運扇すると自图ミ肖火しまず。 


が細胚片 T-iiri が.け曲 機器が卸れたときに、ガスを止め暖房運転を停止しまず。 

私锁蒋ガ 考叫 S か イオン運転をお止します。 

邊雜娩をが化 機器巧が異常過巧したときに、ガスを止め暖房是おを巧止 

{巧一吉スピ I します。 

趙热お出 j 腿冊 稱お巧が異常過巧したときに、ガスを止め暖房運転を倍止 

{逸疫ヒュ-.い します。 


織潰 I ;固 


週重流が流れにときに、電流ヒューズを切り、運転を倍止し 
ます。 


禱蔵/燃巧 

f 施色な孤 


-榜赚:誠 し錦を停止しまず。 




暖房運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはようスイッチ 
スイジデ医 i 邮邸常牌照回路に異常が起さたとさに、ガスを止め暖房運おを停止し 

I 閣ミ普議襲嫁 I お韩お帮站结串骑お; j ! ます。 


上記な巧な牌’眠’隅;11叫;暇上記 JilW の異常が起きたときに、ちを停止しまず。 




mmm はたらさ 


安全装置がはた5 くと、機器が停止して、表おと報知音有声(音声「切 J のときは報知音 
のみ)でお知らせします。運転/燃焼ランプの点滅に合わせて、光サイン腊色)も点滅し 
ます。温風吹出し□および吹出しブリルか5風が出なくなってか5確認してくだごし、。 



上記じがの表示 
※の場をは巧巧音 • 音靑は嗎りません。 


W 干 WAULd td ^レ'し I ひ 1 Ld ド■■リンじの 5 日口 Vノドコ *CJ」 I 乂エで?;巨 しん/1じ IJ ，じし巧、/しし：レ'〇 

(くわしくは陳35ページ） 


>下記に従って想検しても、たびたび同じよラにま全装置がはたらく場合や、このほかの表おが 
出たとき、またエアフイルターを掃除してをフイルター掃除サインが消归しないときにち修理 
が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりのガスを社（供給業ち）へご連絡ください。 

藤 紋 鹏|〇1’髓雕 =彰麟ぺ""ジ 


室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィル.議篡議 
夕一にほこりが詰まってし、るときに起こりまず。 .■；■：： :， vi 

/ガスをが開きたリなかったとをや、ガスコード\ ■ 

を脱着したをなどにを点おしまず。(点义をの1 
\分間または燃焼量を化時） I 111 


ガス栓ザ開きたりなかったときれガスコードを 
お着した街などに起こります。 


ガスおが閉じ6れていたり、開きたリなかったとき 
などに起こりまず。 


ホ障ではあリません。 

暖房運転開をを8時間が週ぎたためです。 


機器び倒れたときなどに起こります。 


liiiiliiilPiliiiiiii 麵議 iiiiiiiiiiii 圍 1 !議 i 


エアフィルブーにほこりび詰まつたり、温屈が出し I , 

□に障害物があるときなどに起こリます。 -' r ' * 1 

機器内部にほこりがたまつているときにを起こり I おこ1おんを 
ます。 I つ巧 1—1 


エアフイルターや温風欧出し□がぶさがれたとき 
などに起こりまず。 


星気回路がショートしたとさなどに起こりまず。 


ぶ暗ではありません。 

運転中やおはよ5タイマー運転の待機中に巧里 
になったリ、電源ブラブを弓 I きないたためです。 


を:巢むを. 

麵囊誦 lilliiiillilllilllllili 1111 麵 

§變1«*;!!聲國輯覇灣 iil 麗:擊顚擊體 iP 園纔 

|lli 麵圍 

圈 iiiiliiii 

胃襲胃誦 lllillIPBillllilliiiif 麵 

が?こ巧-苗 ill . •口：。:中 f . 

1圃誦藝 | il 襲!園 llil 讓麵謂眶匯匪麵議動誦 III 麵1111111 


エ™ —7 ぃ. ' 加‘む ‘ J |【 i | 川=ふ月--; h , < 

，ぶ、6发，ム山い "ご j をッ|_り 0 

篮みあ r ‘巧 i ii，i ■を-- -.-i w 4, 

おこおん、を" 3", ■い—中^曲. 把、牛 

1お鬻いぶ'■■け-‘ I りぃ " T I 巧 I ! 

へり 础地 ‘-": i ‘，… _ 

I が壊ザぶ由 ■ ■ 巧 ■ が！：:量 . ••ス が 

ををがおザザ 。* i ‘ I : ‘，， 4弓 

挖巧 Y ぶが 1- r 曲 .I ■ 巧 巧 L . ? が 

爲巧峨い"" も- 1 - 4 弓 

潍圍圖圖圓圓 ^ 

I 漁谐苗::ろ ，， £• n ィ I 11 I 服' ir t If I こし' I 

[ Z 八猿餘 


蹈房運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはよう 
スイジチ回路び'シ3 —卜したり、15抄 W 上巧し 
続けたときに起こります。 


間 P 輕觀報 i 點述踞禪禪!聰碟 liip 韶點邱聞ぉ强離帮聯觀觀顆お雜; 

3 ! — II "I .1,- I I I 3 ' 

り 1-1 : r.-i!：i. - : r4 -一 

辟郡都郡骗髓離辟!お ii お i がおおおおおをお i ; i おおもおおおお;おおおおおミ議 I 

I 麵 II 画 llPlifl 謂麵 || lp | l|iii 圆顯誦画纖 S 


が、 ， ‘を ； < 1 '打； - lip " i 


































■ヴービス（点検.修理）を巧巧される師こ 

「故障かな？と思った6」、「報知音が鳴って、運転が停止した場合 J ([^44〜48ぺージ)の 
項を見て、もう一度ご確認ください。 

そなでも不具合がある場合、あるいはご不巧な場合はご自分で修理なご5なしで'お買い上げ 
の販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。 

刷添の「大阪ガスのお問い合わせ先 J 参照） 

そのままご'使用になりますと、故障や感電 • やけど.一酸化炭素中毒 • ガス漏れ-乂災の原 
因になります。 

■こ谨結の際にはなのことをお知らせくだごい 

©品を……ガスフアンヒーター 
③ 型番 ……本体ち側面に張り付けてあります。 



⑤故际異常の視ま （できるだけくわしく） 

④お客さまを、住所、畢話番号、茵隔 （できるだけくわしく) 



■ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。 
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I 保証にっいて _ 

本書裏表紙がな証書になっています。 

■保証期間中は… 

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。 

くわしくは、保話書をご覧ください。 

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、 
大切に保管してください。 

■な証期間経過をの故障修風こつし、て 

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 

修理によって機能が維持できる場合は、お客ごまのご要望によりち料修理いたします。 


I 補修用性能部品の保有期間について _ 

この製品の補修用性能部品胜能を緒持するためにお要な部品）の保有期間は、当製品の 
製造む切を7年間となっています。 

ただし、イ呆有期間経過後であってを補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたし 
ます。 


I 点検整備のおすすめ馆料) _ 

♦長期間、を全快適にご'使用いただくために定期的に （3 シーズンに1回程風「点検整備 J 
を受けられることをおすすめします。 

• 「点検整樹は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼くだごい。店糊 
♦ 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。 

① 機品の点検、確認 ^ 

② 掃除整備 £=41 
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• ガス種をお確かめのうえ、ご使用されるお部園こ合った長ごのガスコードをお買いホめくだごい。 
都市ガス （13 A ) 用は日 P マーフ、プ□ノてンガス （ LP ) 用は LIA マーワが表示されているガスコード 
をお買いホめいただくことをおすすめします。 

• ガスコードの取扱説明書をよくご確認のラえ、正しくご倍用ください。 

• くわしくはお買い上げの販売店、またはをよりのガス会社(供給業若）にお問い合わせください。 


■ガスコードの種類と価格（大阪ガス製品の場合) 


，’ r . i ， 

括‘ 

1:11^111111 ：；： 

.'置ミ’ 

:, 藐 #* 舉雛。 

1111 iSiilillii ： 

'f I 1— • 

ミ 

卜 

ヴ 

才 

1 

ム 

ブ 

レ 

1 

0.6 

11111111111111 

2.100円 

2.000円 

1 

111111 i|||i||i||i|| 
1111111111111111 

2.310円 

2.200円 

2 

2.730 円 

2.600円 

3 

li ! 馨 illliiilill 

3.150円 

3.000円 

5 

II;1111 謂 ill 醒 1111 

3.990 円 

3.800円 

8 

5.985 円 

5.700円 



0.6 

|!1 議 ;;1111111 !震護 

2.100円 

2,000円 


ぺ 

1 

圍 iillil 麵 1!11! 

2.310円 

2,200円 

：■：,.' し’‘ 

1 

ジ 

2 

iiii|||ip；||iiii 

2.730 円 

2.600円 


□L 

3 


3.150円 

3,000円 



己 

巧巧な党;ミミ;;ミミミ;;!ミミ;ミミ;;;ぶ;;!なミミ;も?巧5 

い’！， 

3.990 円 

3,800円 


《2011年4月1日現在の価格です。価格-仕様は変更される場合がありまず。 
あ6かじめご了をください。 



•ガス栓は接続部がコンセントお状でないと接続できません。（くわしくは18ぺージ) 
♦部屋ごし、隠ぺいでのご使巧はでをません。 

• 機器を取リ替える隐、または7年程度を目やすに新品とお取り替えください。 













